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MOTIE VAN HET LID KOOIMAN 


Voorgesteld 15 oktober 2015 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat 2.700 brandweermensen momenteel te maken hebben 
met een pensioengat van minimaal € 18.000; 

van mening dat personeel dat zich, soms met gevaar voor eigen leven, 
inzet, ook in de toekomst verzekerd dient te zijn van een eerlijke beloning 
voor zijn werk; 

verzoekt de regering, in overleg te treden met de vakbonden om te komen 
tot een oplossing voor dit probleem, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Kooiman 
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